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I Die Gase.
Mittlere und wahre spez. Warme der Kohlensaure bei kon-
stantem Druck.
PC	0	100	200 i   300		400	500	600 J   700		800	900	1000
cPm	0,197	0,208	0,217	0,225	0,232	0,238	0,243 i 0,248		0,258	0,257	0,260
CP	0,197	0,213	0,230	0,244	0,257	0,268	0,275	0,283	0,289	0,293	0,297
k	1,297	1,265	1,243	1,226	1,212	1,202	1,196	1,189	1,184	1,181	1,179
t	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Cp	0,265	0,270	0,275	0,280	0,283	0,286	0,289	0,291	0,294	0,296	
cp	0,301	0,3075	0,311	0,315	0,319	0,322	0,325	0,329	0,333	0,336	
k	1,176	1,171	1,169 1 1,167		1,164	1,162	1,161	1,158	1,156	13155	
Fiir k ergaben umnittelbare Messungen  bei Temperaturen von 10—20° nach verschiedenen Methoden
Hit c — 0,1971 wiirde folgen
p _ ~   ""
44-0,1971
441971 — 1,985
= 1,297.
Die fiir hob.ere Temperaturen nacb dem Gasgesetz aus cp errechneten Werte von k sind in Fig. 11 eingetragen.
Wasserdampf, H^O  (im gasartigen Zustand).
Die spez. Warme des Wasserdampfes von 1 at Druck wurde von Holborn und Henning in gleicher Weise bestimmt, wie fur C(X2 an-gegeben, und zwar zwischen 110° unterer und bis zu 1350° C oberer Temperatur.
Die Werte fiir Temperaturen iiber 1400° sind Explosionsversuchen (Verbrennung von H2 in der Bombe) entnommen und zwar nach der Zusammen-stellung von Bjerrum (Zeitschr. f. physik. Chemie 1912). Darnach 1st bei 18 ° 0 anterer Temperatur
fur *=:18110C         (mc»)m= 7,92s)
2110                              8,54}
2377                              9,37J
2663                            10,00)
2908                            10,501
3064                            10590j
nach Pier, umger. von Bjerrum
nach Bjerrum.
Die hieraus gewonnenen Werte von cp sind ebenfalls in Fig. 12 eingetragen (gestrichelt). Aus den Versuchswerten von c wurden ferner die wahren spez. Warmen cp mit Hilfe der Warmemengenkurve bestimmt und in Fig. 12 aufgetragen (ausgezogen). Die gleiche Kurve stellt auch die Molekularwarmen m-e (= 18,016 c) dar, wenn der rechts angegebene MaBstab verwendet wixd.          P
Der Anstieg von cp mit der Temperatur ist also viel starker und folgt einem ganz anderen Gesetz als bei der Kohlensaure.omigen Gase1) konnen als Mittelwerte bei 0° an-genommen werden
